Environmental, CT, Lead, and Drug Labs 
Vacation Schedule 


IAugust| 


September 2011 


IS uni 






1 John Gillis 

Pat Jacobsen 
Gloria Cheng 
Sydney Fuller-Jones 

2 Charles Salemi 
John Gillis 

Gloria Cheng 
Sydney Fuller-Jones 

3 

4 

5 John Gillis 
Gloria Cheng 
Sydney Fuller-Jones 

6 John Gillis 
Gloria Cheng 

7 John Gillis 
Gloria Cheng 

8 John Gillis 

Gloria Cheng 

9 John Gillis 

Gloria Cheng 

10 

11 

12 John Gillis 
Gloria Cheng 

Paul Servizio 

il 3 Paul Servizio 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Notes: 
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